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フィ ー ル ド 電 源 の 半 波 整流 化 


WE の タン ガー バル ププ 電源 TA- 
7276 に 採用 され た プレ ー ト 接地 型 
整流 を 自作 アン プ に 組み 入れ て か ら 
数 カ月 が 経っ た . お いそ れ と 腰 が 上 
が ら な い 電 源 回 路 の 配線 替え だ が , 
ダイ オー ド 整 流 で は 整流 素子 の 極性 
を 変え る だ け な の で 即座 に 実験 出来 
た . 手軽 な こと が 手伝っ て 過去 に 製 
作 し た アン プ の 整流 回 路 を 次 々 に 変 
更 し て いっ た . 最初 は その 変化 が 本 
物 か どう か 一 抹 の 不安 が あっ た の 
で , 行き つ 戻 りつ の 繰り 返し だ っ た . 
アノ ー ド 接地 に 確信 を 持っ た の は , 
SP レコ ー ド の フォ ノイ コラ イザ 用 
電源 だ っ た . それ は 2003 年 3 月 号 
の 本 誌 に 発表 し た 乾電池 電源 に よる 
「 直 熱管 3 A5 フ ォ ノ イコ ライ ザ ] の 
B 電源 を アノ ー ド 接地 の 半 波 整流 電 
源 に し た 時 だ っ た . 整流 素子 は 
SBD( シ ョ ッ ト キ ー バ リア ダイ オー ド ) 
だ っ た . 私 は SP レコ ー ド の 再生 を 
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いつ も CDR に 記録 する こと に し て 
いる 。 この 記録 は 私 の 日 記 な の で , 
CDR に は 必ず 日 付 を 書い て いる 。. 
フォ ノイ コラ イザ の B 電源 も , アノ 


ー ド 接地 半 波 整流 に 直行 し た わけ で 


は な く , 一 般 的 な 両 波 整流 か ら 始 ま 
て , 次 第 に 進化 し て 行っ た . 


逆行 が 進化 に な る 不思議 


アノ ー ド 接地 型 の 半 波 整流 は 
WE-25 B アン プ に 例 が ある . 25 B 
は 1920 年 代 に 発売 され た WE-205 
D 単 段 シン グル アン プ で ある 。 整流 
管 は 2 極 管 接続 に し た 205 D を 使 
っ た プレ ー ト 接地 型 の 半 波 整流 で あ 


二 n 、 2 


@ 右 側面 か ら 電 圧計 , PT, CH 類 を 見 る 


る 。 WE は その 後 の WE-32 A や 
WE-34 A アン プ で も 同じ 整流 法 を 
踏襲 し て いる . 回 路 図 だ け を 見 て 
|「 WE に は 整流 管 が 無かっ た か ら 
205 D を 使っ た だ け の こと さき さ 。 半 波 
な ら 真 空 管 1 本 で 済む し ,。 コス ト も 
安い し ……| と コメ ント する の は 易 
し い . また 真空 管 の 教科 書 に は [ 半 
波 整 流 は 整流 効率 が 悪く , 電源 変動 
率 が 大 きく ,。 か つ リ プル が 多い . し 
た が っ て 両 波 整 流 に 劣る ] と ある . 

私 は 半 波 整流 が 優れ て いる こと を 
前 に 述べ た 通り フォ ノイ コラ イザ 
B 電源 で 確信 し た . 明らか に 音 の 姿 , 
響き が 他 の 整流 法 と 違っ て いた . 乾 
電池 電源 の 音 に 似 て いた が , 半 渡 整 
流 の 電源 に し た 音 に は も っ と 躍動 感 
が あっ た . 整流 素子 は SBD で ある . 

ミネ ソ タ 大 学 教授 の ALDERT 
VAN DER ZIEL 著 (工学 博士 : 和 
田 正信 訳 ) 「 固 体 電 子 工学 (近代 科学 
社 刊 ) の 上 巻 に 「 金 属 ・ 半 導体 ダイ オ 
ー ド 」 の 項 が ある . 原著 は 1957 年 に 
Prentice Hall, Inc か ら 出版 され た 
“SOLID STATE PHYSICAL 
ELECTRONICS" で ある 。 そこ に 
次 の 記述 が ある . 
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金属 ・ 半 導体 整流 器 は , つぎ の 条 
件 が 満足 され て いる と き 理 想 整 流 器 
に 近づく こと が で きる 。. 

(1) 逆 方 向 電流 が 小さ いこ と . 

(2) 順 方 向 電流 が 大 きい こと , す 

な わ ち , 直流 抵抗 が 小さ いこ 
ど 。 

(3) 許容 逆 電圧 が 大 きい こと . 

これ は 今 ,。 我々 が 手 に し て いる 
SBD の こと で は な いか と 思っ た . こ 
の 項 に 理想 特性 を 持っ た ダイ オー ド 
の 整流 回 路 例 の 半 波 整流 回 路 が 載っ 
て いる 。 それ は ダイ オー ド の カ ソ ー 
ド が 交流 入力 側 アノ ー ド が 直流 出 
力 の マイ ナス 側 に な っ て いる 。 ダイ 
オー ド の 極性 が どちら を 向い て いよ 
うと 整流 作用 は 変わ ら な い の だ が , 
な ぜ こ の 著者 の 回 路 例 と WE の 整 
流 回 路 が 整流 器 の 極性 を 逆 向 き で 使 


用 し た か わか ら な い . 


フィ ー ル ド 励 磁 電 源 の SBD 
整流 化 


昨秋 。 メ イン の WE-594 A の フ 
ィ ー ル ド 電 源 を 小型 シン ガー バル ブ 
12 X 825 使 用 の TA7351 か ら 大 
型 タ クン ガ ー バ ルプ ブ G 83 使用 の 自作 
電源 に 換え た . 2003 年 11 月 号 に 製 
作 記 と 音 の 変化 の レポ ー ト を 書い 
54 

私 の ウー ファ の フィ ー ル ドコ イル 
は 高 電 圧 型 (350 V/100 mA) だ か ら タ 
ン ガ ー バ ルプ ブ は 使え な い の で 高 真空 
整流 管 5 Z 3 使用 の チョ ー ク イン プ 
ッ ト 型 に し て いた . タン ガー バル デブ 
を 大 型 に し た 594A と 5Z3 整 流 
の 上 L 20 ウー ファ の 差 が 気 に な り 始 
め て いた .。「 ミ ニコ ン サ ー ト 」 に 来 ら 


@WE RET 1048 チョ ー ク の 線材 形状 は 平 型 を し て いる 
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れ た 方 か ら も ウー ファ の 箱 鳴 り が あ 
る と 指摘 され た り し た . 実際 は 箱 鳴 
り に で は な く , ウー ファ が 594A に 
つい て 行か れ な く な っ て いた の だ と 
思う 。 

改造 は 2 月 の 上 旬 に し た . 最初 は 
SBD の プレ ー ト 接地 型 両 濾 整 流 だ 
っ た が , 最終 的 に 第 1 図 に な っ た . 
594 A 用 の タン ガー バル ブ プ 電源 と 同 
じ よ うに チョ ー ク 2 つと コン デン サ 
が 工 型 に な っ て いる 。 チ ョ ー ク は 
594 A の 方 が 2mH の 極小 イン ダ 
クタ ンス だ っ た が , 今回 は 0.2H 
(DCR =15 Q) の WE 製 RET-71D 
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0000000 


と コ 
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ショ ッ ト キ ー 

バリ アダ イオ ー ド 

な い 、. 


ウー ファ を SBD 半 波 整流 に し た 
ら 大 型 ク タンガ ー バ ルプ 電源 の 594 
A の 鳴り 方 が 甘く な っ て し まっ た . 
これ は 明らか に ウー ファ の スピ ー ド 
が 速く な っ た 結果 で ある . 


WE-594 A の フィ ー ル ド 電 源 
を タン ガー バル ブ か ら ス ー パ 
ー コ ンピュータ 電源 の 60 アン 
ペア 型 SBD に よる 半 波 整流 
に 変更 


大 型 タ ン ガ ー バ ル ブ の 電源 に 換え 
た と き 。 そ れ ま で の TA 7351 の お 


第 2 図 > 


武者 の よう な 豪快 な 音 に 変貌 し た . 
まる で スピ ー カ が 聴き 手 に 向かっ て 
攻撃 を 仕掛 け て くる よう な 錯覚 すら 
感じ た 。 それ が ウー ファ の SBD 半 
波 化 で , 荒 武者 の 594 A が 甘く な っ 
て し まっ た . 大 型 タ ン ガ ー に 対抗 す 
る に は SBD も 超大 型 が 必要 と 思い 
A&R Lab の 出川 三郎 氏 に 相談 し 
た ら ,。 それ まで 最大 30 アン ペア だ 
っ た SBD が , 倍 の 60 アン ペア に な 
っ た S60 A 30 HH が 出来 上 が っ た . 
実験 は まず 両 濾 整流 か ら ス ター ト 
し , 続い て 半 濾 整流 に な っ た . すべ 
て 半 波 整流 化し た 励磁 電源 を 3 月 


を 使用 し た . コン デン サ は 5Z3 の es うな 美しい 響き の 音 か ら 荒 ~ 13 日 の 「 ア ム ト ラ ンス ・ シ ョ ー ル ーー 
時 の 2707550V | 器 _ | mm = | 半 | 内 | 
を その まま 使っ た . ーー 誠 ト ラン シス | piea4e | wewemgecmie| 1 | pec | 
第 2 チョ ー ク と 電流 | チョーク | RETIO48 | WestermElecricl 1 | Ps&C | 
計 の 聞 に 100025 し コン ラン 9 。 | 58005257 | SA | 2 | RG | 
W 型 の ホー ロー 巻 AE | 3 | BS 
線 可変 拉 抗 問 を 入れ ーー | Wesemgeemel a』 | ge 
て 電圧 調整 を する 予 ーー サッ sw | $3 | RE | 1 | mmm 
定 だ っ た が , ほぼ 定 レー ギタ タ 修 5 SS | 3OP 5 | VSV5 | 1 | 
格 の 340 V/95 mA 
ー32.3 W (L20 1 本 パイ ロッ トラ ンプ | hws+> | | 』 | 時 
So 26 の 

と トー ef | WW | we | 圭 | pec | 
まま に な っ て いる 。 
も う 少 し 電圧 を 下げ が 。 = ニュ リー "3 
る と 音 計 ネッ タリ 感 , | = ヒューズ 。 。、| 。 3A | 。 | 。} 。| 溢 還 無 立 


が 出 て くる か も し れ 
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@WE-555 用 電源 パー ツ 


*・ リ スト 


1 1 


に 


V と と に RRNKR の ツン 人 ANN ご 史 と 


プン 2 


人 AO 科 で 


ロー レン ジ 感 を 強く 感じ て いた . と 
ころ が , 出 て きた 音 は 594A メイ 
ン ・ シ ステ ム の 弟分 と いっ た 感じ の 
小ぶり だ が 輝かしい 中 音 と スッ と 抜 
ける 高音 が 印象 的 だ っ た . 今 ま で 不 
満 だ っ た 音 の コモ リ が まっ た く 無 く 
な っ て いた 。 

続い て SP レコ ー ド を か けた 。 カ 
ー ト リッ ジ は GE の トリ プル プレ 
イ (LP と SP の 針 が 選べ る ) 型 の バリ 
レラ で ,。 SP/ モ ノ LP 専用 フォ ノイ 
コラ イザ (6C4x4 の CR 型 イ コラ イ 
ザ 搭 載 ) を 通し た . 1935 年 録音 の ド 
イツ ・ グ ラ モ フ ォ ン 盤 に よる チェ コ 
の 名 ヴァイオリニスト , ヴァ ー シ 
ャ ・ プ ブル ジー ホ ダ の 「 ツ ィ ゴ イネ ル 
ワイ ゼン | で ある 。 虚飾 の な い ス ト 
レー ト な 録音 が アー ティ スト の 持つ 
音色 を 正確 に 伝え て いる と 思っ た . 
伸び きっ て スッ と 消え る 高音 部 の 爽 
や が さと 。 し つか り と し た ピア ノ の 
対比 が 心地 よい . 試聴 中 に 半 波 整流 
と 両 濾 整 流 の 切り 替え を し て みる 
と , アン プ で 同じ 実験 を し た 時 と 同 
じ よ うに 両 濾 だ と 音 が 曇る の が 確認 
され た . 

4 月 24 日 ( 土 )16 : 00-18 : 00 の 
[ミニ コンサ ー ト 」 で は この 電源 を 使 
っ た 「WE 555 を 聴く 」 を 予定 し て 
いる . 興味 の ある 方 は 是非 お 越し 頂 
きた い . 申し 込み は 「 ア ム ト ラ ンス 」 
(03-5294-0301) 迄 . 
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@25025W の 
クロ ー ズ アッ プ 


GE 社 の タン ガー バル 
プ ・ マ ニュ アル に 掲載 さ 
れ た 整流 回 路 例 Fig- 
ure 1 は 半 波 整流 . Fig- 
ure2 は Full Wave 
( 全 波 ) 整 流 . いずれ も プ 
レー ト 接 地 型 . Fugure 
3 は ブリ ッ ジ 整流 、( 資 
料 提 供 : SUZUKI 
ELECTRIC) 


く Fig.2> 
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